STEFAN 


UIESZKUWSKI 


lat 57 


B. NAUCZYCIEL ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I ELEKTROTECHNICZNYCH, 
ODZNACZONY ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI, 


NASZ NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, TATUŚ I DZIADZIO 
po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zmarł w dniu 1 lutego 1982 roku. 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA odprawiona zostanie w kościele OO. Redemptorystów, ul. Zamoj- 
skiego 56 w piątek 5 lutego br. o godzinie 9.00. 


Wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w tym samym dniu o godz. 12.30 


z kaplicy cmentarza Podgórskiego. 


Pozostali w bólu: 


ŻONA, DZIECI I RODZINA 
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